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M-he  Ministry  of  Environment  and  Energy  is 
developing  a  draft  Sewage  Treatment  Plant 
(STP)  regulation  in  consultation  with  selected 
stakeholders  through  the  Sewage  Treatment 
Plant  Joint  Technical  Committee  (STP  JTC). 
The  regulation  will  provide  for  the  control  of 
acute  lethal  toxicity,  set  STP  effluent  limits 
and  reporting  requirements  and  will  require  a 
minimum  standard  of  secondary  treatment. 
The  ministry  will  conduct  hroad  puhlic  consul- 
tation on  the  draft  in  order  to  complete  a  final 
regulation. 


The  STP  jTC  members  include  representatives  from:  Associa- 
tion of  Municipalities  of  Ontario,  Municipal  Engineers  Associa- 
tion, Environment  Canada,  Ontario  Federation  of  Labour, 
Consulting  Engineers  of  Ontario,  Canadian  Institute  for  Envi- 
ronmental Law  and  Policy,  Ontario  Clean  Water  Agency,  Min- 
istry of  Municipal  Affairs  and  Mmistry  of  Environment  and 
Energy. 

In  Ontario,  there  are  more  than  420  municipal  STPs,  of  which 
all  but  22  facilities  have  secondary'  treatment  or  the  equivalent. 
The  22  primary  treatment  facilities,  however,  account  for  about 
16  per  cent  of  the  loading  of  conventional  pollutants  from  all  of 
the  STPs  in  Ontario. 

The  JTC  is  addressing  four  major  components  o{  the  draft  STP 
regulation  through  working  groups  of  experts.  TTiese  working 
groups  are  addressing  the  following: 

1  )     Performance  Self- Assessment 

•  frequency  and  format  for  reporting  plant  performance 

•  prioritizing  plants  for  optimization 

•  economic  impacts  on  plants  and  municipalities 

2)  Upgrading  of  Primary  Plants 

•  definition  of  secondary  treatment 

•  all  new  plants  and  all  plants  requiring  capacity  expansion 
will  be  required  to  provide  minimum  of  secondary'  treat- 
ment. A  sunset  period  of  20  years,  based  on  meeting 
specified  conditions,  is  being  considered  for  existing  pri- 
mary treatment  facilities 

3)  Effluent  Limits 

•  develop  treatment  categories 

•  parameter  selection  and  numerical  limits  for  parameters 


•  combined  sewer  overflow  and  bypass 

•  sampling,  monitoring  and  reporting 
4)     Acute  Toxicity  Control 

•  the  effluent  to  be  acutely  non-lethal  according  to  the 
LC50  Rainbow  Trout  and  Daphnia  Magna  testing 

•  identification  of  major  causes  of  toxicity 

•  remedial  action  where  toxicity  is  identified 

•  effluent  monitoring  for  acute  toxicity 

The  current  STP  JTC  initiative  started  in  January  1994.  A  draft 
STP  regulation  will  be  ready  for  broad  public  consultation  by 
Fall  1995. 

The  broad  public  consultation  on  the  draft  regulation  will 
include  stakeholders  such  as  individual  municipalities,  indus- 
tries, individuals  and  organizations  concerned  with  protection 
and  improvement  of  water  quality  in  Ontario. 

Any  enquiries  about  the  STP  regulation  should  be  directed  to 
the  members  of  the  STP  JTC  or  the  ministry. 

Rajib  Khettry,  P.Eng. 

Ministry  of  Environment  and  Energy 

Program  Development  Branch 

Municipal  Programs  Section 

40  St.  Clair  Avenue  West,  14th  Floor 

M4V  1M2 

Telephone:  (416)  314-2671 
FAX:  (416)  314-3918 
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MJe  ministère  de  l'Environnement  et  de 
l'Energie  élaborie  à  l'heure  actuelle,  avec  des 
parties  intéressées  regroupées  au  sein  d'un 
comité  technique  mixte,  un  projet  de  règle- 
ment visant  les  stations  d'épuration  des  eaux 
usées.  Le  règlement  portera  sur  la  qualité  des 
effluents  des  stations  d'épuration  et  sur  le  rejet 
de  substances  présentant  une  toxicité  aiguë.  Il 
établira  aussi  des  exigences  en  matière  de  pro- 
duction de  rapports  et  de  traitement  secon- 
daire des  eaux  usées.  Le  Ministère  soumettra  le 
projet  de  règlement  à  l'examen  du  public 
avant  d'en  rédiger  la  version  finale. 


Les  parties  suivantes  sont  représentées  au  sein  du  comité  techni- 
que mixte  :  l'association  des  municipalités  de  l'Ontario,  l'asso- 
ciation des  ingénieurs  municipaux  de  l'Ontario,  Environnement 
Canada,  la  Fédération  du  travail  de  l'Ontario,  Consulting  Engi- 
neers ofOntario,  l'Institut  canadien  du  droit  etde  la  politique  de 
l'environnement,  l'Agence  ontarienne  des  eaux,  le  ministère  des 
Affaires  municipales  et  le  ministère  de  l'Environnement  et  de 
l'Énergie.  . 

L'Ontario  compte  plus  de  420  stations  d'épuration  municipales. 
Toutes  ces  stations,  à  l'exception  de  22  d'entre  elles,  effectuent 
un  traitement  secondaire  des  eaux  usées  ou  un  traitement  équi- 
valent. Les  22  stations  qui  n'effectuent  qu'un  traitement  pri- 
maire déversent  16  p.  100  de  la  charge  de  polluants  classiques 
déversés  par  toutes  les  stations  d'épuration  de  l'Ontario. 

Le  comité  technique  mixte  a  formé  quatre  groupes  de  travail; 
chaque  groupe  est  chargé  d'examiner  un  dossier  particulier  : 

1  )     Auto-évaluation  du  rendement  :    . 

•  Fréquence  et  présentation  des  rapports  sur  le  rendement 
de  l'usine 

•  Sélection  des  stations  devant  être  modernisées  en  pre- 
mier lieu 

•  Répercussions  financières  sur  les  stations  et  les  municipa- 
lités 

2)  Modernisation  des  stations  qui  n'effectuent  qu'un  traite- 
ment primaire  : 

•  Définition  du  traitement  secondaire 

•  Les  nouvelles  stations  et  les  stations  dont  la  capacité  doit 
être  augmentée  devront  effectuer  un  traitement  secon- 
daire minimal;  le  comité  étudie  la  possibilité  d'accorder 
un  délai  de  20  ans  aux  stations  d'épuration  primaire  qui 
existent  déjà 

3)  Normes  sur  la  qualité  des  effluents  : 

•  Catégories  de  traitement 

•  Paramètres  et  limites  numériques  pour  chacun  d'entre 
eux 


•  Trop-plein  d'égout  unitaire  et  dérivations 

•  Échantillonnage,  surveillance  et  production  de  rapports 

4)     Surveillance  de  la  toxicité  aiguë  : 

•  Les  substances  toxiques  que  contiennent  les  effluents 
doivent  présenter  une  concentration  inférieure  à  la 
concentration  létale  50  (CL50)  établie  d'après  les  essais 
de  toxicité  effectués  sur  des  truites  arc-en-ciel  et  des 
daphnies 

•  Dépistage  des  principales  causes  de  toxicité 

•  Mise  au  point  de  mesures  correctrices  lorsque  l'origine 
de  la  toxicité  est  connue 

•  Analyse  régulière  des  effluents  pour  en  dépister  les 
substances  toxiques  aiguës 

Le  comité  technique  mixte  se  réunit  depuis  janvier  1994-  Le  pro- 
jet de  règlement  sera  soumis  à  l'examen  du  public  à  l'automne 
1995. 

La  consultation  du  public. fera  intervenir  plusieurs  parties  inté- 
ressées, dont  les  municipalités,  les  industries,  les  organismes  et 
les  particuliers  qui  se  préoccupent  de  la  qualité  de  l'eau  en  Onta- 
rio. 

Toute  question  relative  au  projet  de  règlement  doit  être  adressée 
aux  membres  du  comité  technique  mixte  ou  au  ministère  de 
l'Environnement  et  de  l'Énergie. 

Cheriene  Vieira  . 

Ministère  de  l'Environnement  et  de  l'Énergie 

Direction  de  l'élaboration  des  programmes 

Section  des  programmes  municipaux 

40,  avenue  St.  Clair  ouest 
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Toronto  ON  M4V  1M2 

Téléphone:  (416)314-3915 
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